EUGENIUSZ GOŁĘDSM 


inzynier mierniczy 


przeżywszy lat 67, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 13 marca 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 17 b. m. o godzinie 1", po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


żona, synowie i synowe. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym w Podgórzu, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia ZWIĄZKOWA, Kraków, Mikołaejske 13 ! 


KRAKOW, PLAC SZCZEPANSKI. 2 — TEL, 108-31. 


